
PHONOLA - Modd. 419 c 690. Apparecchio a modulaaione di ainpieaaa c di frequent*. con ricesioiM! drill (amnia ondc medic, (amnia ondc rorte c banda onde ullracorlr. 

Commutaaione a taatiera, occhio magico c due alloparlanti. Reaa d'uaeita 4 watt. Comunio SO wall. 








































































































































